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Nr. 454 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING 

VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 434 

Voorgesteld 26 april 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat vanaf eind 2020 alle nieuwe gebouwen bijna energie- 
neutraal moeten zijn conform de Europese EPBD-richtlijn en dat in 
Nederland voor overheidsgebouwen deze eis al vanaf eind 2018 zal 
gelden; 

overwegende dat het einddoel van nul op de meter verdere aanscherping 
van deze normen vraagt; 

verzoekt de regering, voor het eind van het jaar een voorstel aan de 
Kamer voor te leggen voor aanpassing van het Bouwbesluit zodat: 

• vanaf eind 2018 alle nieuwe woningen bijna energieneutraal zijn; 

• vanaf een met de bouwbranche nader te bepalen jaar alle nieuwe 
woningen nul op de meter zijn; 

verzoekt de regering voorts, voor 2018 met voorstellen te komen voor 
welke categorieën nieuwe bedrijfsgebouwen nul op de meter verplicht 
gesteld kan worden en welke andere energiebesparende maatregelen 
verplicht gesteld kunnen worden voor andere bedrijfsgebouwen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Dik-Faber 
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